TEJIDO MUSCULAR CARDIACO: 


Placa teñido con hematoxilina y eosina que nos muestra un corte histológico 
del músculo cardiaco, el cual tiene fibras cilíndricas cortas, con un núcleo 
único, ovoide y central, las fibras cardiacas presentan ramificaciones y uniones 
término terminales llamadas discos intercalares. Las fibras de este tejido están 
rodeadas por el endomisio que es un tejido conectivo. Este tejido lo podemos 
encontrar recubriendo las paredes de corazón 


TEJIDO MUSCULAR LISO: 


Placa teñido con hematoxilina y eosina que nos muestra un corte histológico 
del músculo liso, el cual está formado por fibras fusiformes o con forma de 
huso y un núcleo fusiforme, cada fibra muscular lisa está rodeada por la 
lámina externa que es un tejido conectivo. Podemos encontrar este tipo de 
tejido muscular en el cuerpo uterino. 


TEJIDO MUSCULAR ESTRIADO ESQUELÉTICO: o 
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Placa teñida con hematoxilina y eosina que nos muestra un corte histológico 
del músculo estriado esquelético, el cual está formado por fibras cilíndricas 
alargadas y multinucleadas, que están rodeadas por endomisio, la reunión de 
fibras forma un haz o fascículo muscular que está rodeado por el perimisio, la 
reunión de haces forma un músculo que está rodeado por el epimisio. Este 
tejido forma los músculos del esqueleto. 


z a) 
Corte histológico de trompa uterina teñida con hematoxilina y eosina en el cual 
observamos que la trompa histeria está formada por una mucosa, una capa 
muscular y una serosa. 
La mucosa presenta epitelio cilíndrico simple (células ciliadas y en tachuela), 
membrana basal y una lámina propia con tejido conectivo laxo. 
La capa muscular presenta dos capas de músculo liso: circular interna y 
longitudinal externa. 
La serosa presenta t. conectivo, adiposos y epitelio simple plano. 


Foliculo 
ais: primarios secundaria 
Foliculos 
Cuerpo primordiales 


Antro folicular 


| Capa grantlar 


Tecainterna 


Tera externa 
, 


Placa teñida con hematoxilina y eosina que nos muestra un corte histológico 
de ovario, la cual está conformada por la corteza, médula y cuerpo lúteo. La 
corteza tiene un epitelio germinativo el cual tiene células cúbicas, seguido de la 
túnica albuginea. En la corteza hay una gran cantidad de folículos primordiales 
presentes desde el momento del nacimiento y que permanecen sin cambios 
(profase de la meiosis I) hasta la maduración sexual, y debajo de estos 
podemos observar folículos en varias etapas de desarrollo o atresia. 

Folículo primordial: ovocito rodeado por una capa de células planas, cuando 
este empieza a madurar las células se tornan cúbicas. 

Folículo primario: Conjunto multiestratificado de células foliculares que rodean 
el ovocito, la capa más interna es contigua a la zona pelúcida, alrededor de los 
folículos hay células alargadas de t. conectivo llamada células del estroma, las 
cuales rodean al folículo se organizan en dos capas teca interna y teca externa. 
Folículo secundario: las células de la granulosa se dividen, el antro se llena de 
líquido, la teca interna está rodeada por células del estroma llamado teca 
externa y la lámina basal separa las células de la granulosa de la teca interna. 
Folículo de Graff: presenta un gran antro que contiene un ovocito incluido en el 
cúmulo ooforo, las células de este que rodean el ovocito son la corona radiada. 


VAGINA: 


7 Epitelio estratificado plano 


Proyecciones papilares 


Capa mucosa z 
- Células basales 


—— Vasos sanguíneos 


Capa muscular 


Placa teñida con hematoxilina y eosina que nos muestra un corte histológico 
de vagina la cual está compuesta por tres capas: mucosa, muscular y 
adventicia. 

La mucosa está revestida por un epitelio plano estratificado no queratinizado 
sin estrato córneo, este epitelio se encuentra sobre una membrana basal y a 
continuación la lámina propia. 

La capa muscular presenta 2 capas de músculo liso: una capa circular interna 
y una longitudinal externa. 

La adventicia está formada por tejido fibrocartilaginoso con fibras elásticas, 
grandes vasos sanguíneos y nervios. 


CUERPO UTERINO: 


Placa teñida con hematoxilina y eosina que nos muestra un corte histológico 
de cuerpo uterino, el cual presenta endometrio, miometrio y perimetrio. El 
endometrio presenta glándulas endocrinas revestidas por epitelio cilíndrico 
simple y rodeadas por estroma muy celular. El miometrio se caracteriza por 
tener músculo liso que se dispone en tres capas: longitudinal interna, circular 
media y longitudinal externa. En el perímetrio la zona más anterior está cubierta 
por adventicia, el fondo y la porción posterior están recubiertas por una serosa 
compuesta de tejido conectivo laxo, adiposo y por una capa de células 
mesoteliales escamosas. 


CERVIX UTERINO: 


Corte histológico de cérvix uterino, teñido con hematoxilina y eosina, el cual 
presenta un endocérvix, una unión cilíndrica escamosa y un exocervix. El 
endocérvix presenta epitelio cilíndrico simple sobre una membrana basal y 
glándulas endocrinas, estroma de tejido conectivo denso irregular y músculo 
liso. El exocervix presenta epitelio plano estratificado, membrana basal, 
estroma de tejido conectivo denso regular y músculo liso. El sitio de Unión de los 
dos epitelios se llama Unión escamo columnar o Unión cilíndrico escamosa. 


MAMA: 


Placa teñida con hematoxilina y eosina que nos muestra un corte histológico 
de mama, en la cual observamos lobulillos separados por estroma de tejido 
conectivo y músculo liso, en el interior de los lobulillos encontramos 
acino/alveolos (porción secretora) y conductos galactóforos revestidos por 
epitelio cilíndrico simple y células mioepiteliales. 

Las células epiteliales glandulares revisten el sistema de conductos y las 
mioepiteliales se sitúan en la profundidad del epitelio entre las células 
epiteliales y la membrana basal. 

La mama adulta inactiva está compuesta por 15 a 20 lóbulos irregulares 
separados por bandas de tejido conjuntivo fibroso y se subdividen en lobulillos 
(unidades lobulillares de conducto terminal TDLU), los cuales son una 
aglomeración de alvéolos secretores pequeños en la mama en lactación o en 
conductos terminales en la mama inactiva rodeada por estroma intralobulillar. 


TESTICULO: 
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Placa teñida con hematoxilina y eosina que nos muestra un corte histológico 
de testiculo, el cual presenta una capsula muy gruesa de tejido conectivo 
denso llamada túnica albugínea, seguida de una parte más interna de capa de 
tejido conectivo laxo con muchos vasos (túnica vasculosa). 

La cápsula emite tabiques de tejido conectivo que lo dividen en lobulillos. 

Cada testiculo está dividido en alrededor 250 lobulillos mediante tabiques 
incompletos de tejido conjuntivo. 

Cada lobulillo está compuesto por varios túbulos seminiferos (1 a 4) muy 
contorneados en los que se producen los espermatozoides y un estroma de 
tejido conjuntivo en la que hay células intersticiales de Leydig. 

Los túbulos seminíferos consisten en un epitelio seminífero rodeado por una 
túnica propia, es un epitelio estratificado con células de Sertoli y células 
espermatógenas que se dividen y diferencian en espermatozoides maduros. 
Las células de Sertoli dan organización estructural a los túbulos, tienen 
funciones secretoras exocrinas y endocrinas. 


PRÓSTATA: 
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de próstata, la cual se encuentra alrededor de la uretra masculina que tiene 
epitelio de transición. 

La próstata está compuesta por 30 50 glándulas tubuloalveolares dispuestas 
en tres capas concéntricas: una capa mucosa interna: una submucosa 
intermedia y una capa periférica que tiene las glándulas prostáticas. 

Las glándulas de la capa mucosa segregan directamente hacia la uretra, las 
otras dos capas poseen conductos que desembocan en los senos prostáticos 
ubicados a cada lado de la cresta uretral de la pared posterior de la uretra. El 
epitelio de las glándulas es cilíndrico simple, las glándulas prostáticas están 
rodeadas por estroma de tejido conectivo denso irregular y músculo liso. 
Secreta fosfatasa ácida prostática (PAP) fibrinolisina, ácido cítrico y antígeno 
prostático específico (PSA). 


PENE: 
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Placa teñida con hematoxilina y eosina que nos muestra un corte histológico 
de pene el cual está formado por tejido eréctil: dos cuerpos cavernosos en el 
dorso del pene y un cuerpo esponjoso que contiene la porción esponjosa de la 
uretra. 

Estos cuerpos están rodeados por una vaina fibrocartilaginosa llamada túnica 
albugínea, que forma una cápsula alrededor de cada uno. 

Los cuerpos cavernosos contienen abundantes espacios vasculares revestidos 
por endotelio vascular, estos espacios están rodeados por una capa delgada 
de tejido muscular liso. 

El componente eréctil del pene está rodeado por un tejido subcutáneo muy 
laxo, el extremo distal del pene el cuerpo esponjoso forma el glande del pene 
recubierto por epitelio escamoso no queratinizado con glándulas sebáceas. 

La uretra peneana esponjosa se extiende por unos 15 cm a través de toda la 
longitud del pene y se abra la altura del gangle y está revestida por un epitelio 
pseudoestratificado cilíndrico, mientras que en el extremo distal tiene epitelio 
plano estratificado. 


EPIDÍDIMO: 


Placa teñida con hematoxilina y eosina que nos muestra un corte histológico 
de epidídimo... 


